ENORME ENCHENTE NA TERRA UM HOMEM CHA 
MADO NOÉ CONSTRUIU UMA ARCA PARA 5 
OS ANIMAIS 


Pt 


ESSA HISTÓRIA TODO MUNDO CONHECE. O 6 
QUE NINGUÉM SABE É QUE NOÉ TEVE MUITOS 
PROBLEMAS PARA CONVENCER OS BICHOS A EN- 
TRAR NA ARCA. ELES NÃO 
QUERIAM SE MISTURAR 


OS MACACOS 
CLASSE, POIS SE ACHAVAM MAIS 
OS OUTROS BICHOS 


NENHUM EICHO QUERIA VIAS OM OS POR 
COS POR CAUSA DO MAU CHE 


GAL 
EDO 


NINGUEM QUERIA DC M 
NHAS, PORQUE ELAS ACORDAVAM MUITO 


OS TIGRES ACHAVAN 
SEREM S DA SE 


e 


a; 
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OS ANIMAIS NÃO PERCEBIAM QUE O MUNDO 1h 
ACABAR E ELES CONTINUAVAM DISCUTINDO ENTÃO, 
NOÉ PEDIU A ELES QUE PARASSEM DE AGIR COMO 
HUMANOS E ESQUECESSEM SUAS DIFERENÇAS PELO 
F MENOS NAQUELE DIA 


O ELEFANTE DISSE QUE ERA IMPOSSÍVEL ESQUI 
CER, POR CAUSA DA SUA MEMÓRIA INDISCUTIVEL 


o GRANDE 


E 
8 
2 


E A ÁGUA SUBIU, SUBIU E NEM A CORUJA 
DEU MAIS UM PIU. 


a 


QUANDO OS ANIMAIS PERCEBERAM QUE NÃO TI 
NHAM SAÍDA, SUBIRAM TODOS NA ARCA 


LÁ DENTRO, ELES VIRAM QUE CONVIVER NÃO ERA 
NENHUM BICHO-DE-SETE-CABEÇAS. 


AFINAL, APESAR DAS DIPER DIAS PEAARA TODO 
NO MESMO BARCO Po ALE BIGUÇA FRA ALEMORE Dora 
QUE NINGUEM 


